106 STAT. 5370

7604.20.30
	7907.10.00
	8203.20.80
	8211.92.60

7604.29.50
	7907.90.30
	8203.30.00
	8211.92.80

7605.11.00
	7907.90.60
	8203.40.30
	8211.93.00

7605.19.00
	8003.00.00
	8203.40.60
	8211.04.10

7605.21.00
	8004.00.00
	8204.11.00
	8211.04.50

7605.29.00
	8005.10.00
	8204.12.00
	8212.10.00

7606.11.30
	8005.20.00
	8204.20.00
	8212.20.00

7606.11.60
	8006.00.00
	8205.10.00
	8212.90.00

7606.12.30
	8007.00.10
	8205.20.30
	8213.00.30

7606.12.60
	8007.00.50
	8205.20.60
	8213.00.60

7606.91.30
	8101.10.00
	8205.30.30
	8213.00.90

7606.91.60
	8101.91.10
	8205.30.60
	8214.10.00

7606.92.30
	8101.91.50
	8205.40.00
	8214.20.30

7606.92.60
	8101.92.00
	8205.51.15
	8214.20.60

7607.11.30
	8101.93.00
	8205.51.30
	8214.20.90

7607.11.60
	8101.99.00
	8205.51.45
	8214.90.30

7607.11.90
	8102.10.00
	8205.51.60
	8214.90.60

7607.19.10
	8102.91.10
	8205.51.75
	8214.90.90

7607.19.30
	8102.92.00
	8205.59.10
	8215.10.00

7607.19.60
	8102.93.00
	8205.59.30
	8215.20.00

7607.20.10
	8102.99.00
	8205.59.45
	8215.01.30

7608.10.00
	8103.10.60
	8205.59.55
	8215.01.60

7608.20.00
	8103.90.00
	8205.59.60
	8215.01.90

7609.00.00
	8104.11.00
	8205.59.70
	8215.09.01

7610.10.00
	8104.19.00
	8205.59.80
	8215.09.05

7610.90.00
	8104.30.00
	8205.60.00
	8215.09.10

7611.00.00
	8104.90.00
	8205.70.00
	8215.99.15

7612.10.00
	8105.10.30
	8205.80.00
	8215.99.20

7612.90.10
	8105.90.00
	8205.90.00
	8215.99.22

7613.00.00
	8107.90.00
	8206.00.00
	8215.99.24

7614.10.10
	8108.10.50
	8207.11.00
	8215.99.26

7614.10.50
	8108.90.30
	8207.12.30
	8215.09.30

7614.90.20
	8108.90.60
	8207.12.60
	8215.09.35

7614.90.40
	8109.10.60
	8207.20.00
	8215.09.40

7614.90.50
	8109.90.00
	8207.30.30
	8215.09.45

7615.10.10
	8111.00.45
	8207.30.60
	8215.99.50

7615.10.30
	8111.00.60
	8207.40.30
	8301.10.20

7615.10.50
	8112.11.60
	8207.40.60
	8301.10.40

7615.10.70
	8112.19.00
	8207.50.20
	8301.10.50

7615.10.90
	8112.20.60
	8207.50.40
	8301.10.60

7615.20.00
	8112.30.60
	8207.50.60
	8301.10.80

7616.10.10
	8112.30.90
	8207.50.80
	8301.10.90

7616.10.30
	8112.40.60
	8207.60.00
	8301.20.00

7616.10.50
	8112.91.10
	8207.70.30
	8301.30.00

7616.10.70
	8112.91.40
	8207.70.60
	8301.40.30

7616.10.90
	8112.91.50
	8207.80.30
	8301.40.60

7616.90.00
	8112.91.60
	8207.80.60
	8301.50.00

7801.10.00
	8112.99.00
	8207.90.15
	8301.60.00

7801.91.00
	8113.00.00
	8207.90.30
	8301.70.00

7801.99.30
	8201.10.00
	8207.90.45
	8302.10.30

7801.99.90
	8201.20.00
	8207.90.60
	8302.10.60

7802.00.00
	8201.30.00
	8207.90.75
	8302.10.90

7803.00.00
	8201.40.60
	8208.10.00
	8302.20.00

7804.11.00
	8201.50.00
	8208.20.00
	8302.30.30

7804.19.00
	8201.60.00
	8208.30.00
	8302.30.60

7804.20.00
	8201.90.30
	8208.40.30
	8302.41.30

7805.00.00
	8202.20.00
	8208.90.60
	8302.41.60

7806.00.00
	8202.31.00
	8209.00.00
	8302.41.90

7901.11.00
	8202.32.00
	8210.00.00
	8302.42.30

7901.12.10
	8202.40.30
	8211.10.00
	8302.42.60

7901.12.50
	8202.40.60
	8211.91.10
	8302.49.20

7901.20.00
	8202.91.30
	8211.91.20
	8302.49.40

7902.00.00
	8202.91.60
	8211.91.25
	8302.49.60

7903.10.00
	8203.10.30
	8211.91.30
	8302.49.80

7903.90.30
	8203.10.60
	8211.91.40
	8302.50.00

7903.90.60
	8203.10.90
	8211.91.50
	8302.60.30

7904.00.00
	8203.20.20
	8211.91.60
	8302.60.90

7905.00.00
	8203.20.40
	8211.92.20
	8303.00.00

7906.00.00
	8203.20.60
	8211.92.40
	8304.00.00

